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52.  Gegenseitige Induktion zweier Stromkreise.
Liegen zwei geschlossene Stromkreise einander benachbart, wie Fig. 109 fur zwei einfache Leiterschleifen zeigt, so ist der In-duktionsfluB des einen auch teilweise mit dem anderen verkettet. Die Anderung des Stromes eines Kreises bedingt Induktionswirkungen nicht nur in ihm selbst, sondern auch im benachbarten Stromkreis, erne Erecheinung, die als gegenseitige Induktion bezeichnet wird.
Fiihren beide Kreise Strom, so stellt sich ein Feld ein, das aus der Summenwirkung beider Strome resultiert.
Die magnetische Energie des Feldes zweier strom-
fiihrender Kreise.
Die Energie des magnetischen Feldes ist nach Gl. 16 S. 12 Wm = l!wtfdv ........   (16)
In einem beliebigen Punkt seien die von den Stromen i± und ij der beiden Kreise herriihrenden Feldstarken ^ und §2. Sie haben im allgemeinen verschiedene Richtung und mogen einen Winkel a miteinander bilden. Dann ist die resultierende Feldstarke
Mit diesem Wert zerfallt der Ausdruck 16 fiir die Energie in drei Teile
dv   ist nur von ^ ,
ist nur von 22,
___         I    ,, ,,     C\     CA     r>s\a /v /7m      iccl-.    xrAn    i*       nn^n, wenn man bei jedem System, inehrere Spannungsspulen oder auch mehrere Stromspulen zusammenwirken laBt. Dies ergibt die folgenden Mog-lichkeiten.
